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遠赤外線 ヒーター 

取扱説明書 

AEH-S900N 


保証書付 


このたびは、お買い上げいただき、 
まことにありがとうございました。 

ご使用の前にこの®月書 （^1 書付） 
をよくお読みのうえ、ご家族全員で 
安全に正しくお使いください。 
お読みになった後は大切に保管し、 
必要なときにお役立てください。 

特に「安全上のご注意 J (1 〜3ページ) 
は、ご使用前に必ずお読みください。 

保証書は「お買い上げ日•販売店名」 
などの記入を必ず確かめ、販売店から 
お受け取りください。 


C 正しく使って上手に節約） 

家酬 
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安全上のご注意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 
次のように説明しています。 

■表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 登客この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 
_ 胃_ が想定される」内容です。 

△注意 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 
のみが発生する可能性が想定される」内容です。 


■ 



驟プラグ015こりやごみ^^]に取る 

• 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因とな_す。 


ぬれた手で電源ブラグを抜きさししない 

_感電やけがをすることがあ D ます。 





告 （WARNING) 


改造しない。また、修理技術者以外 
の人は、分解や修理をしない 

鲁火災•感電 • けがの原因となります。 

修理はお買上げの販売店または当 y 
社指定の「お客さまご相談窓口」に 
ご相談ください0 


⑧ 



コードを乱暴に扱わない 

コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲 
げたり、引っぱったり、ねじったり、むすん 
だりしない。また、重い物を載せたり、挟み 
込んだりしない。 

參コードが破損し、火災•感電の原因となります。 


コードが傷んだときは使用しない 

コードや電源プラグが変形♦変色•損傷して 
いる、コードの一部や電源プラグがいつもよ 
り熱い、コードを動かすと通電したり、しな 
かったりする。また、コンセントのさし込み 
口がゆるいときは使用しない。 

♦感電•シヨート • 発火の原因となります。 


0 


0 



燃えやすい物の近くで 
使用しない 

力ーテンの近くや、机の下など 
周囲を囲まれた場所で使用しない。 

_火災のおそれが 
あります。 . 







危険物を置かない 

本体の近くに スプレー 缶や 
危険物を置いて使用しない。 

譬熱でスプレー缶内の圧力が 
上がり、爆発や火災の原因 
とな D ます。 


Q 




電源コードは途中で接続 
したり、延長コードの使 
用•タコ足配線をしない 

•過熱して' 火災や感電の原因に 
なります。 


異物を入れない 

本体の穴やすき間にピンや 
針金などを入れない。 

_感電や異常動作してけがを 
することが®ります。 


0 



























安全上のご注意 


A 注意 (CAUTION) 



お手入れは本体がさめてから。 

また、電源プラグを抜いてから行う 

•感電ややけどの原因となります。 



とっ手をしっかり持つ 

本体を持ち運ぶときは、とっ手と本体上部を 
支えながら持つ。 

• 落下するとけがの原因とな D ます。 


使用しないときは、電源ブラグを抜く 

春けがややけど、絶縁劣化による感電 • 漏電火 
災の原因となります。 


A 





高温部に触れない 

使用中や使用後しぱらくは本体上部 • 前面、 
ガードなどの高温部に触れない。 

馨やけどの原因となります。 



⑧ 



水やお茶などをこぼさない 

籲万一こぼれたときは、過熱 ，、 
感電のおそれがありますので j 
ただちに使用を中止し、販売 fS 

店の点検を受けてください。 i 



I 


浴室や屋外で使用しない 

春感電やショート.発火の原因 
とな D ます。 



毛足の長い敷物や座ぶと 
んなどの上で使用しない 

籲本体が不安定となり、火災の 
原因となります。_ 幻 


転倒 OFF スイッチを 
固定しない 

• 火災の原因となります。 





0 



乾燥など他の用途に 
使用しない 

• 過熱して発火することがあり 

ま » 



ぺットの暖房用に 
使用しない 

籲ぺットが本体やコードを傷め、 
火災の原因となります。 


衣類などを掛けない 

• 過熱や火災の原因となります。 




各部の名前 




電源ランプ 

ヒー色一の「入」「切」 
を表 ZF します。 


反射板 


切換スイッチつまみ 

ヒーターの 切り換えを 
します。 



ヒーター 


ガード 

開閉式 

※ガードを固定してあるテープは 
運送時に外れを防止するための 
fe のです。 

取り外してからお使いください。 



2段式転倒ざぶスイッチ 

本体が浮いていたり転倒した 
とき、通電を停止します。 

転倒時に、万ースイッチが 
押されても通電はしません。 



使いかた 


使用場所と取り扱いについて 


春右図のように周囲から離して使用する。 

•洗濯物の下で使用しない。また、本体の上に物を載せない。 

翁倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。 

癱本体の上に乗ったり、もたれたりしない。 

• 使用後もしばらくは、本体上部•前面やガードなどが高温 
なので、やけどに注意する。 

2段式転倒 OFF スイッチについて 

• 本体が傾いたり、毛足の長いカーぺットなどの上で使用すると 
通電しないことがあります。必ず平らな場所でご使用ください。 
• 本体を置くときに振動が加わると、転倒〇 FF スイッチが働き通電 
しないことがあります。 

本体を一度持ち上けて、平らな場所に静かに置き直してください。 


(上） 
lm 以上 



消防法で周囲から皤す距雒 
が決められています C . 



本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。 
局部採暖器具としてこ•和用ください。 




























使いかた 


源方クをコ：こさし妳、翻スイッチを 「AJ る0 


A 警告 


♦電源プラグはコンセントの奥まで確実にさし込む。 
•15 A 以上のコンセントを単独で使用する。 

♦コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。 

発火 ■ 発煙の原因となります。 


電源コンセント 


電源プラグ、吻 


切換スイッチつまみを回す。 

• お好みの位置に合わせてください。 


すべての ヒーターが 「切」になります。 


中ヒーターに通電します。 


ン下ヒーターに通電します。 



a 


中 • 下ヒーターに通電します。 


i 使い初めは十分に換気をする 

初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ること 
があります。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイ 
が出た場合は十分に換気をしてご使用ください0 

i また、次シーズン初めて使用になるときもニオイがすることが 
あります。（ヒーターに付着したホコ U などがこげるためです。） 
i 通電開始時や通電終了後、しばらく本体より音が出ることがあ 
りますが、これは本体の温度膨張および収縮による音で故障で 
はありません。 

i 通電中 r ジィー」と音がすることがあります。これはヒーター 
が熱によりわずかに振動する音で、故障ではありません。 
i 本体の近くにフアン（扇風機）など、他の機器を置いて使用しな 
いでください0 
火災事故につながります。 


切換スイッチつまみ部 


左右36◦度回転します。 

※下図は切換スイッチをに 
合わせたときの例です。 






♦使用中や使用後しぱらくは、本体上部.前面 • 側面 • ガードなどの高温部に 
触れない。 

馨毛足の長いカーぺットや座ぶとんなどの上で使用しない。 

転倒 OFF スイツチの接触が不安定となり、火災の原因となります。 


© 使い終わった5、 

電源スイッチを 「切」 にし、電源プラグを抜く C 

• 外出時や使用しないときは、電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 


コード掛け 


※本体を移動するときや保管するときにご使用ください。 

癱コードバンドでたばね、本体裏面の]—ド掛けに掛けてください。 




5 


A 磐キ コードをたぱねて通電しない。 

B D コードが過熱し、火災 • 感電の原因となります。 


コード掛け 
バンド 〆 


お手入れと保管のしかた 


C " ぉ手入れ） 

必ずお守りください 

_電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れ 
をしてください。 

#ベンジン，シンナーなどは使わないでください。 
変色や故障の原因になります。 

ガー ドを開< 

〇ガードの右下部をもち上げてガード右下取付部を 
本体孔から抜き、手前に引く。 

© ガードの右側を押し下げて、ガード右上取付部を 
本体孔から抜く。 

© ガードを左側に回転させて開く。 

ガードを回転させて開くとき、無理に開かない。 
破損するおそれがあります。 

汚れをふき取る 

• ガード，反射板*本体に付着したほこりやこ 1 み 
をときどき取り除いてください。 

※ほこりが焦げたり、故障の原因となります。 
※ヒーターを手で触らないよう、注意してください。 



• 薄めた台所用洗剤（中性）に、タオルなどを 
浸してしぼり、汚れをふき取ってください。 

※化学ぞうきんをご使用の場合は… 

化学ぞうきんの注意書に従ってください C 

• お手入れのあとは、ガードをしっかり取り付け、 
よく乾燥してから通電してください。 

乾燥させた後、 

ガードを元の状態に戻す 

〇ガードを右側に回転させて閉じる。 

© ガードの右側を押し上げて、ガード右上取付部を 
本体孔に入れる。 

©ガード右下取付部を押し下げて、本体孔に入れる。 

• ガードを外したままで、使用しない。 

やけどのおそれがあります。 





お手入れのあとは、よく乾燥させてください。 

お買上げ時の箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。 
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故障かな？と思われたときは 


や麵を依^される前に、この财挺兑明書をよくお_いただき、次の点検をしてください。 

それでも異常のある場合は、お買い上げの販売店まて 1藏書を添えて、商品をこ•持参してくた•さい。誤つ 
た修理は、火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭での分解修理はなさ6ないでください。 


こんな場合 



フレーカーが「切」になっていま 
せんか？ 


電源ブラグが奥までしっかりさ 
し込まれていますか？ 


本体が傾いていませんか？ 


_毛足の長い敷物や座ぶとんのな 
どの不安定な場所で使用されて 
いませんか？ 


なおしかた 


•切換スイツチつまみを「切」にし、 
ブレーカーを「入」にしてください。 


•奥まで確実にさし込んでください。 
(CT 5ページ） 


參本体を水平な場所 I こ置き直してく 
ださい。 （ CT 4 ページ） 


>本体を安定した場所に置き直して 
ください。 （ CT 4 ページ） 


愛情点検| 



こんな症状は 
»りませんか 


•長年ご使用の鼋気ヒーターの点検を！ 


コード P 華源プラグが変形 • 变色. ?員價レている0 
コードの一部 par 原：/ラグがいつもより軒•い0 
コードを ic かすと、通笔したりしなかったりする。 
本伸からこげ輿いニオイがする e 
ガードや本体が変形 レて いる。 


た$霉活プラグにほこりやごみがまってい s 0 



使用を中止して < ださい。 
故 Ptv >* 故防止のため、 
霉^プラグを抜いて、 

必ずお爾上げの羝売店に 
点後をご泪该ください。 


ほこりやごみを取り除いて 
ください* 


安全装齧 


S 気 

( 1時間あたじ 


交流10〇\/ 9〇〇 W 




約 2.3 kg 


遠赤外線ヒーター 


切換スイツチ 


ゴムコード約 1.2 


2段式転倒 OFF スイツチ 


3 -下 ヒーター （ 9〇〇 W ) 


約19.8円 


上 • 下 ヒーター 

( 600 W ) 

約13.2円 

中 ヒーター 

( 300 W ) 

約6,6円 ノ 


※電気代は室温15てで測定し、電力料金目安単価22円 /kWh (税込）として計算しています。 
ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量などにより多少異なります。 

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあ〇ます。 


アフターサービスについて 


1. 保証書 

• この取扱説明書には保証書がついています。 

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名.お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容を 
よくお読みの後、大切に保管してください。 

保証期間：お買い上げ日から1年間です。 

2•修理を依頼されるとき 

#保証期間中は 

保証書の記載内容(こより、無料修理いたします。 

商品に保証書を添えて内部機構をさわらずにお貢い上げの販売店にご持参ください。 

_保証期間が過ぎているときは 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

3. 補修用性能部品の保有期間 

•当社は、この電気ヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。 

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。 

4. 点検整備について 

•数年使用されますと、ヒーターユニット内部が汚れ、性能が倍下することがあります。 

通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。 

点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。 

參お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、しないで<ださい。 

5. アフターサービス(こついてご不明の場合 

•アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の「お客さ 
ま相談室」にお問い合わ U < ださい。 


お客様の個人情報のお取り扱いについて 


お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。 

また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、 
第三者への開示は行ないません。 

く利用目的> 

お受けしました個人情報は、商品 • サービスに閔わるご相談.お問い合わせ及び修理対応のみを目的と 
して使用させていただきます。尚、この目的のために当社（日本エー■アイ•シー(株））及び関係会社で上記 
個人情報を利用することがあります。 

<業務委託の場合> 

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させ 
るとともに適切な管理 • 監督をいたします。 
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